http://news.sina.com.cn/richtalk/news/society/9902/020101.html
江西萍乡一煤矿瓦斯爆炸http://www.sina.com.cn 1999年2月1日 04:08 人民日报

1月27日晚10时30分左右， 江西萍乡市湘东区腊市镇
兴达煤矿发生一起瓦斯爆炸事故。当时，井下有12名矿工，
两人自救，1人经抢救脱险，1人死亡。 目前仍有8名矿工
在井下。事发后，当地政府领导赶赴现场指导抢险救援工
作。



据萍乡市矿务局副局长张萍生介绍，该矿通风条件差，
盲目开采，违章作业，造成瓦斯超限，引发爆炸。这次事
故造成直接经济损失60余万元。28日上午， 井下又发生5
次爆炸，引燃了地下原煤，估计井下矿工生还希望极小。
目前，当地正采取措施灌水灭火。　（解苏卫赵赣荣） 